Ich 



(3M&aa3 


CC02H 


CC02B 


Total Metals 


CC02D 


Al = 1090 
Cd = 7 
Pb = 7.27 
Zn = 1660 
pH = 4.49 
Flow = N/C 


Total Metals 


Pb = 81.8 
Zn = 15100 
pH = 3.75 
Flow = N/C 


Grand Mogul 




Grand Mogul Area 


Mogul Sublevel 1 


Mogul Mine 


CC03B 

Total Metals Loading 

Al = 4740 767.683 

Cd = 4.64 0.751 

Pb = 130 21.055 

Zn = 1330 215.405 

pH = 4.33 

Flow = 30.09 


CC03 

Total Metals Loading 

Al = 2680 451.359 

Cd = 6.08 1.024 

Pb = 47.3 7.966 

Zn = 1980 333.466 

pH =4.42 

Flow = 31.29 


Total Metals 


Loading 

111.785 


Red and Bonita Mine 


CC18B 

Total Metals 

Al = 4680 
Cd = 6.98 
Pb = 148 
Zn = 2090 
pH = 3.99 
Flow = N/C 


CC19 

Total Metals Loading 

Al = 4870 6.815 

Cd = 3.39 0.005 

Pb = 5.31 0.007 

Zn = 20900 29.248 

pH = 5.46 

Flow = 0.26 


American Tunnel 


CC14 


Total Metals 


Loading 

846.947 

0.241 

13.494 

46.128 


Total Metals 


Silver Ledge Mine 


Big Colorado Mine 


CC16B 

Total Metals Loading 

Al = 3570 197.727 

Cd = <0.500 N/A 

Pb = 19.2 1.063 

Zn = 167 9.249 

pH = 3.97 

Flow = 10.29 


Upper Animas Mining District 

May 2013 Sampling Event 
Upper Cement Creek Area 


Sample Locations 

(Units: TM in ug/L; Loading in Lbs/Day) 


Data Sources: 

Sample Locations: U.S. EPA Region 8 and UOS (2011) 
Mine Locations: U.S. EPA Region 8 and ESAT (2012) 
Roads: Navteq (2011) 

Rivers and Streams: CDOW 1:24k (2004) 

County Boundaries: U.S. Census Bureau (2010) 
Image: Bing (2013) 


Mine Locations 


Rivers and Streams 


Roads 


Area of Interest 


Coordinate System/Projection: 

UTM Zone 13 North, NAD 83, Meters 


500 Meters 


County Boundaries 


CC03D 


Total Metals 

Loading 

Al = 4940 

17.283 

Cd = 35.5 

0.124 

Pb = 102 

0.357 

Zn = 16600 

58.077 

pH =5.84 


Flow = 0.65 



CC03C 


Total Metals 

Loading 

Al = 4800 

11.368 

Cd = 34.5 

0.082 

Pb = 76.6 

0.181 

Zn = 17500 
pH =5.57 
Flow = 0.44 

41.445 


CC15 


Total Metals 

Loading 

Al = 2050 

82.755 

Cd = <0.500 

N/A 

Pb = 2.24 

0.09 

Zn = 75.4 

3.044 

pH = 3.77 
Flow = 7.5 



CC18 

Total Metals 

Loading 

Al = 4740 

823.301 

Cd =7.12 

1.237 

Pb = 94.9 

16.483 

Zn = 2360 

409.914 

pH =4.09 


Flow = 32.27 




CC21 



Total Metals 

Loading 


Al = 3340 

807.726 


Cd = 7.46 

1.804 


Pb = 40 

9.673 


Zn = 2620 

633.606 


pH = 4.06 



Flow = 44.93 



1800703 


ED 000552 00028746-00001 











































